A 電池の入れ方について 



電池は©を電池□ックノブ側にして▼側か6入れてください。 

電池を逆に入れた場合には、電池を取り出せなくなります。 

無理に取り出さず、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。 
電池の外装にキズ等のダメージを加えまずと、発熱•破餐のおそれびあります。 
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